© 


Government of Kerala Reg. No. oz. mmid 


KL/TV(N)/12/2009-2011 








കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ലട 
2011 | ») Ox 
RES es 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
20th December 2011 
Vol. LVI THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY 2011 auiademna 20 Na: 
വാല്യം 56 തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 29th Agrahayana 1933 നമ്പര്‍ 50 


1933 അഗ്രഹായനം 209 





PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 
TENDER NOTICE 
No. A2-2005/2011/RIO. 21st November 2011. 


Sealed tenders are invited for the supply of Shit 
Lamp with Applanation-1 No. to the Regional Institute of 
Ophthalmology, Government Ophthalmic Hospital, 
Thiruvananthapuram. 


Cost of tender form: 


Original—~ 500 + VAT. 
Duplicate—~ 250 + VAT. 


The tenders should be superscribed “due at 11 a. m. 
on 10-1-2012” and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology, Government Ophthalmic 
Hospital, Red Cross, Thiruvananthapuram-695 037. 
Last date of receipt of tender is at 11 a.m. on 10-1-2012. 


Late tenders will not be accepted. The tender will be 
opened at 11.30 a.m. on 10-1-2012 in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology, Red Cross 
Road, Thiruvananthapuram-695 037, obtain the requisite 
tender form on which tenders should be submitted. 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of rupees noted above which is the 
price fixed for a form and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable. 
Sale of tender forms will be closed at 3 p.m. on 9-1-2012. 
Cheque, Postage Stamp etc. will not be accepted towards 
the cost of tender forms, nor will the forms be sent per 
V.P.P. Duplicate tender forms, if required will be issued at 
rupees noted above. 


Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form. 


Further details, if any, required will have from the 
Office of the undersigned in office hours on all working 
days. 


The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also 
to reject any of or all the tenders without assigning any 
reason. 


തിരുവനന്തപുരം റീജിയണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ 
ഓഫ്‌ ഓഫ്താല്‍മോളജി (ഗവണ്‍മെന്റ്‌ കണ്ണാശുപ്രതി)-യിലെ 
ആവശ്യത്തിലേക്ക്‌ സ്ലിറ്റ്‌ ലാമ്പ്‌ വിത്ത്‌ അപ്ലനേഷന്‍ 1 എണ്ണം 
ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക്‌ മുര്ദവച്ച ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. 


ടെണ്ടര്‍ ഫോറത്തിന്റെ വില: 
അസ്പല്‍- - 500 -- വാറ്‌. 
സ റ 
പകര്‍പ്പ്‌” 250 - വാറ്റ്‌. 


ടെണ്ടര്‍ കവറിന്റെ പുറത്ത്‌ ക്വാട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ 
ടെണ്ടര്‍ നമ്പര്‍ എഴുതണം. ടെണ്ടര്‍ ഡയറക്ടര്‍, റീജിയണല്‍ 
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്ൂട്ട ഓഫ്‌ ഓഫ്താല്‍മോളജി (ഗവണ്‍മെന്റ്‌ കണ്ണാശുപ്ത്രി), 
റെഡ്‌ ക്രോസ്‌ റോഡ്‌, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടര്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10-1-2012-ന്‌ 
രാവിലെ 11 മണിവരെയാണ്‌. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകള്‍ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകള്‍ 10-1-2012-ന്‌ രാവിലെ 11.30-ന്‌ 
ടെണ്ടര്‍ നല്‍കിയവരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തുറക്കുന്നതാണ്‌. ടെണ്ടര്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 
ടെണ്ടറിനുവേണ്ട അപേക്ഷ മുകളില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില 
സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാല്‍ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. ഈ 
ടെണ്ടര്‍ ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടര്‍ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂു. 
ടെണ്ടര്‍ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. ടെണ്ടര്‍ 
ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകള്‍ ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടര്‍ 
വില്പന 9-1-2012-ന്‌ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 3 മണിക്ക്‌ അവസാനിക്കുന്നതാണ്‌. 
മേല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദമായ 
വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടര്‍ 
ഫോറത്തിനോടൊലപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


വിശദവിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ്‌ സമയത്ത്‌ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. മാത്രമല്ല 
ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ 
ടെണ്ടര്‍ റദ്ദു ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോസ്ഥനില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്‌. 


Regional Institute of Ophthalmology, (Sd.) 
Thiruvananthapuram. Director. 


TENDER NOTICE 


No. C2-23607/201L1/MCT. 29th November 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Surgical Disposables and 
Sutures required for the Surgical Gastroenterology 
Department of Medical College, Thiruvananthapuram. 
Tender should be superscribed, tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram, Pin-695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m. 


Tender Nos. 138/2011, 139/2011, 140/2011, 141/2011. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax) : 


Original—~ 832 for tender Nos. 138/2011, 141/2011, ~ 
520 for tender No. 139/2011, ~ 1,040 for 
tender No. 140/2011. 


Duplicate—~ 416 for tender Nos. 138/2011, 
141/2011, ~ 260 for tender No. 139/2011, 
~ 520 for tender No. 140/2011. 


Last date and time for sale of tender form—28-12-2011, 
3 p. m. 


Last date and time of receipt of tender form— 
29-12-2011, 2.30 p. m. 


Opening date and time of tender—29-12-2011, 
3 p. m. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
(~ 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin-695 011. Money Order should reach this office 
on or before 12-12-2011 at 3 p.m. No other forms of remit- 
tance will be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ സര്‍ജിക്കല്‍ 
ഗാസ്‌ ട്രോഎന്റുറോളജി ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിലേക്കാവശൃമായ 
സര്‍ജിക്കല്‍ ഡിസ്പോസബിള്‍സ്‌ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്‌ 
മത്സര സ്വഭാവത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസുകള്‍ ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുന്‍പ്‌ പ്രിന്‍സി പ്പാള്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌; 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്‌. 


ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍--138/2011, 139/2011, 140/201, 141/2011. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില (നികുതിയടക്കം); 


അസ്സല്‍ ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ 138/2011-നും 141/2011-നും 
~ 832, ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ 139/2011-ന്‌ ” 520, 
ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ 140/2011-ന്‌ ” 1,040. 


ശരിപ്പകര്‍പ്പ്‌---ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ 138/2011-നും 141/2011-നും 
416, ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ 139/2011-ന്‌ ” 260, 


ദര്‍ഘാസ്‌ നമ്പര്‍ 140/2011-ന്‌ 520. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MAWANo—28-12-2011, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--29-12-2011, 2.30 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും--29-12-2011, 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങള്‍ തപാലില്‍ വേണ്ടവര്‍ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (” 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടോ മണിയോര്‍ഡര്‍ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്‌. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്യതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാന്‍ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേല്‍വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. 
മണിഓര്‍ഡറുകള്‍വഴി ഫോറങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകള്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ 12-12-2011-ന്‌ മുന്‍പ്‌ 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം കൈമാറാന്‍ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കല്‍ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവ്യത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


SPECIFICATION 


Curved circular stapler 


(1) End to end anastamotic curved circular stapler of 
Size 28mm with the tilt top anvil, directional stapling 
technology with rectangular wire staples, with audible and 
Tractile feed back. 


Number required—3 


1(b) End to end anastamotic curved circular stapler of 
size 31mm with the tilt top anvil, directional stapling 
technology with rectangular wire staples, with audible and 
Tactile feed back. 


Number required—18 
(2) Ligating Clip Applier 

(A) Small size Clip Applier-Specifications. 
Number required—6 


1. It should have the small size clip applier with size 
of 9 inches (23cm), 30 clips 


It should have thin Angled jaw for better visibility. 
It should have slim longer shaft for better access. 


It should have Ratchet Mechanism to select on/off. 


na WwW N 


It should have plastic coated shaft for atraumatic 
tissue handling. 


2 (B) Large size clip applier with size of 13.0 inches 
(33cm), 20 clips 


Number required—12 
1. It should have thin Angled jaw for better visibility. 
2. It should have slim longer shaft for better access. 


3. It should have Ratchet Mechanism to select on/off 
of ratchet. 


4. It should have plastic coated shaft for atraumatic 
tissue handling. 


5. It should have the clip applier with size of 13 
inches (33cm), 20 clips 
2 (C) Medium size clip applier 
Number required—18 
1. It should have thin Angled jaw for better visibility. 
2. It should have slim longer shaft for better access. 


3. It should have Ratchet Mechanism for can select 
on/off of ratchet. 


4. It should have plastic coated shaft for atraumatic 
tissue handling. 


5. It should have the clip applier with size of 11.5 
inches (29cm), 20 clips 


(3) Linear Stapler 


Technical Specifications—30mm 


Number required—3 
1. The linear stapler should be 30mm size. 
2. It should have an intermediate locking position. 


3. It should consist of 2 triggers separately for 
closing and firing the instrument. 


4. It should consist of Manual or Automatic Retaining 
Pin placement. 


5. It should have a vascular option separately with 3 
rows of staples. 


6. It should provide interchangeable reloads in the 
same stapler size. 


7. It should provide safety lock out mechanism. 
(4) Linear Stapler 


Technical Specifications—60mm 


Number required—3 
1. The linear stapler should be 60mm size. 
2. It should have an intermediate locking position. 


3. It should consist of 2 triggers separately for 
closing and firing the instrument. 


4. It should consist of Manual or Automatic Retaining 
Pin placement. 


5. It should have a vascular option separately with 3 
rows of staples. 


6. It should provide interchangeable reloads in the 
same stapler size. 


7. It should provide safety lock out mechanism. 


(1) Linear Stapler Cartridges-30mm 
Number required—30 


Linear stapler cartridges:- The cartridge should deliver 
2 staggered rows of Titanium staples in order to 
approximate internal tissues. It should create a 30mm 
staple line. It should have a tissue retaining pin. 


(2) Linear Stapler Cartridges-60mm 
Number required—24 


Linear stapler cartridges—The cartridge should deliver 
2 staggered rows of Titanium staples in order to 
approximate internal tissues. It should create a 60mm 
staple line. It should have a tissue retaining pin. 
(5) Open Procedure Probe—18cm 


Technical Specification 


Number required—4 


e 


The probes should be compatible with existing 
generator installed in the department. 


It should be able to coagulate up to 5mm vessels. 
It should be 18cm long for open procedure. 


It should have a hand switch. 


nA WN 


It should have active blade length of 18mm. 


(6) Linear Cutter 55mm 
Technical Specification 
Number required—2 


1. The linear cutter should be 55mm size 2 Nos. 


2. It should have a selectable staple height option in 
the stapler for 1.5, 1.8 and 2mm closed staple 
heights. 

3. It should have 6 rows of 3 dimensional staple 
formations. 

4. It should have intermediate locking position. 

5. It should have a 53mm cutline and 57mm staple 
line. 

6. It should have a firing knob which can be fired at 
both directions. 


(7) Linear Cutter Reloads 55mm-20 Nos. 
Technical Specification 


1. It should be a Universal black reload compatible 
with the 55mm linear cutter. 


2. It should have selectable staple height formation 
of 1.5, 1.8 and 2mm closed staple height. 


3. It should have an inbuilt knife in the reload. 


4. It should have 6 rows of 3 dimensional staple 
formations. 


(8) Linear Cutter 
Technical Specification-75mm 
Number required—2. 
1. The linear cutter should be of 75mm size. 


2. It should have a selectable staple height option 
in the stapler for 1.5, 1.8 and 2mm closed staple heights. 


3. It should have 6 rows of 3 dimensional staple 
formations. 


4. It should have intermediate locking position. 
5. It should have 73mm cutline and 77mm staple line. 


6. It should have a firing knob which can be fired at 
both directions. 


(9) Linear Cutter Reloads 
Technical Specification-75mm 
Number required—20. 


1. It should be a universal black reload compatible 
with the 75mm _ linear cutter. 


2. It should have selectable staple height formation 
of 1.5, 1.8 and 2mm closed staple height. 


3. It should have an inbuilt knife in the reload. 


4. It should have 6 rows of 3 dimensional staple 
formations. 


(10) 100 mm Gastrointestinal Anastromotic Linear 
Cutter 


Liner cutter with Directional stapling technology 
with adjustable left and right firing knob, with integrated 
gap control technology, 100mm length—2 Nos. 


(11) _ ~Linear Cutter reloads-100mm 


Reloads for 100mm Linear cutter with Directional 
stapling technology with the cutting knife incorporated in 
the reloads itself, with 4.8 mm open staple leg length, 
Number required—10 Nos. 


Medical College, (Sd.) 


Thiruvananthapuram. Principal. 


RE-TENDER NOTICE 
[No. 76/2011] 


No. C1/18940/2011/MCT. 29th November 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Air Conditioner (Split type 
2 TR capacity) 2 Nos. required for Biochemistry Lab in 
SAT Hospital, Medical College, Thiruvananthapuram. 
Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram, Pin-695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 
Original—~ 416. 
Duplicate— ~ 208. 


Last date and _ time for sale of tender form— 


9-1-2012, 2.30 p. m. 


Last date and time of receipt of tender form— 
10-1-2012, 2.30 p. m. 


Date and time for opening of tender— 


10-1-2012, 3 p. m. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( ~ 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, 
Kerala State, Pin-695 011. Money Order should reach this 
office on or before 12-12-2011. No other forms of 
remittance will be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ എസ്‌. af. gl. 
ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബയോകെമിസ്ര്രി ലാബിലേക്ക്‌ എയര്‍ 
കണ്ടീഷണര്‍ (സ്പ്ലിറ്റ്‌ ടൈപ്പ്‌ 2 റ്റി. ആര്‍. കപ്പാസിറ്റി) 
2 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുളളവരില്‍നിന്നും 
നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ മല്‍സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സപല്‍-” 416. 
സ 
ശരിപ്പകര്‍പ്പ്‌--” 208. 
ദര്‍ഘസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--9-1-2012, 2.30 മണി. 


ദര്‍ഘസ്‌ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--10-1-2012, 2.30 മണി. 


ദര്‍ഘസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവു൦-10-1-2012, 
3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ 
പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്‌. തപാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗം 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ~ 50 അധികം ചേര്‍ത്ത്‌ (തപാല്‍ ചാര്‍ജ്‌) 
മണിയോര്‍ഡറായി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌, 


തിരുവനന്തപുരം-11എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്‌. മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ 12-12-2011, 3 
മണിക്ക്‌ മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവര്‍ 
മണിയോര്‍ഡര്‍ മുഖാന്തിരം മാര്തമേ പണം അയയ്ക്കാന്‍ 
പാടുള്ളു. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുരദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളേോോ അയയ്ക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേല്‍വിലാസവും ദര്‍ഘാസിന്റെ നമ്പരും 
വൃക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 
ഈ ഓഫീസില്‍നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്‌. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm— 
One year. 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned, 
otherwise the tender will be rejected. 


3. Advance payments conditions will not be 
considered. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


6. Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in ~ 100 Kerala-Non Judicial- 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram. 


8 Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected. 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained. 


11. Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection. 


13. Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever necessary. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15. Specifications of the items are given in the list. 


16. Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification. 


17. Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may be present at the time. They should have valid 
authorization letters. 


18. More details can be had from this office on 
working hours. 


Medical College, (Sd.) 
Thiruvananthapuram. Principal. 


TENDER NOTICE 
[No. 136/2011] 


No. C8/11826/2011/MCT. 25th November 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Video EEG-1No. required for 
the Neurology Department of Medical College, 
Thiruvananthapuram. Tender should be superscribed, 
Tender Number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram, Pin-695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p. m. 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax): 
Original—~ 1,560. 
Duplicate— ~ 780. 


Last date and time for sale of tender form—9-1-2012, 
3 p. m. 


Last date and time of receipt of tender— 
10-1-2012, 2.30 p. m. 


Date and time for opening the tender—10-1-2012, 
3 p. m. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( ~ 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin-695 011. Money Order should reach this office 
on or before 2-1-2012. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി 
ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിലേക്ക്‌ ആവശ്യമായ വീഡിയോ ഇ.ഇ.ജി. 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില (നികുതിയുള്‍പ്പെടെ) : 
അസ്പല്‍-” 1,560. 
സസ 
ശരിപ്പകര്‍പ്പ്‌---” 780. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--9-1-2012, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--10-1-2012, 2. 30 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ തുറമഴുന്ന തീയതിയും സമയവും--10-1-2012, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ തപാലില്‍ വേണ്ടവര്‍ അയയ്ക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക (” 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടോ 
മണിയോര്‍ഡര്‍ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്‌. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുര്ദപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേല്‍വിലാസം 
വ്ൃക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. 
മണിയോര്‍ഡറുകള്‍വഴി ഫോറങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകള്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ 2-1-2012, 3 മണിക്കുമുന്‍പ്‌ 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം കൈമാറാന്‍ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കല്‍ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ലാ 
ത്തതുമാകുന്നു. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ 


പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ ഓഫീസില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 
SPECIFICATION 


1. The system should be Digital Paperless with more 
than 24 Channel Amplifier system for non-stop, 
continuous EEG recording with at least 16 bits 
Analog to Digital Conversion. 


2. The 32 Channel Amplifier should have the amplifier 
sampling rate 125—2000, Input Impedance>100 
MegaOhms, CMRR>110dB with Ethernet interface. 


3. System Patient Administration software should be 
run on a SQL server. 


4. System should have the facility to do average 
function during the recording and have facility to 
mask/remove a noisy channel from the averaging 
function on-line/during recording. 


5. The system should have Video EEG. 


6. System should have the facility to be upgraded to 
do Sleep Study without any requirement for 
additional hardware and also should have built-in 
pulse oxi-meter option. 


7. The system should have photic stimulation, timers 
for hyperventilation, data remontaging, report 
analysis with superb data quality. 


8 The system should have Recordig and Analysis in 
the same screen with an editing option and 
should be provided with Patient Data Management 
software. 


9. The system should have the facility of reviewing 
the EEG data in any computer without any 
software. 


10. The system should have a high end desktop 
computer system with Intel microprocessor with 
minimum | TB Hard Disc Drive, 4 GB or more 


RAM, DVD/CD RW Drive, 19"LCD Colour Monitor and 
Deskjet Colour Printer. 


11. The system should have Networking facility. 
12. Appropriate UPS with at least 4 hour backup. 
13. Three year comprehensive warranty. 


14. CE, FDA certificated required for the system. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm— 
One year. 


2. The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned. 


3. Advance payments conditions will not be 
considered. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


6. Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in ~ 100 Kerala-non Judicial- 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Medical 
Thiruvananthapuram. 


Principal, College, 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected. 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained. 


11. Belated tenders will not be considered under any 
circumstance. 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection. 


13. Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever necessary. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to be tenders. 


15. Specifications of the items are given in the list. 


16. Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notice. 


17. Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at that time. 


18. More details can be had from this office on 
working hours. 


Medical College, (Sd.) 
Thiruvananthapuram. Principal. 


TENDER NOTICE 
[No. 151/2011] 


No. C2/16947/2011/MCT. 30th November 2011. 


Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed form for the supply of the following items 
required for Paediatric Surgery, SAT Hospital, Department 
of Medical College, Thiruvananthapuram. Tenders should 
be superscribed, Tender Number and addressed to the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, 
Pin-695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p. m. 








SI. Name of the Equipments 

No. with Quantity 

1 Linear cutter size 75 m. m.—1 No. 

2 Linear cutter size 55 m. m.—1 No. 

3 Linear cutter reload size 75 m. m.—20 Nos. 
4 Linear cutter reload size 55 m. m.—20 Nos. 





Cost of tender form (Inclusive Sales Tax): 
Original—~ 416. 
Duplicate— ~ 208. 


Last date and time for sale of tender form— 
29-12-2011, 3 p. m. 


Last date and time for receipt of tender— 
30-12-2011, 2.30 p. m. 


Date and time for opening of tender—30-12-2011, 
32. ൩. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( ~ 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin-695 011. Money Order should reach this office 
on or before 15-12-2011. No other forms of remittance will 
be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ എസ്‌.എ.്റി. 
പീഡിയഠ്രടിക്‌ സര്‍ജറി വകുപ്പിലേക്ക്‌ ആവശ്യമായ 
സാധനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും 
നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ മുഷ്രവച്ച ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ 
കോളേജ്‌ (്പിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസില്‍നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളില്‍ വൈകുന്നേരം 3. 30 വരെ ലഭ്യമാണ്‌. 








ക്രമ സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
നമ്പര്‍ എണ്ണവും 
1 ലീനിയര്‍ കട്ടര്‍ സൈസ്‌ മ5 ൩. m.—1 
2 ലീനിയര്‍ കട്ടര്‍ സൈസ്‌ 55൩. ൩.1 
3 ലീനിയര്‍ കട്ടര്‍ റീലോഡ്‌ സൈസ്‌ 75 ൩. ൬.20 
4 ലീനിയര്‍ കട്ടര്‍ റീലോഡ്‌ സൈസ്‌ 55 ൩. M.—20 





ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില (നികുതിയുള്‍പ്പെടെ) : 
അസ്സല്‍--” 416. 
സ 
പകര്‍പ്പ്‌---” 208. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--29-12-2011, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MAWANo—30-12-2011, 2.30 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും--30-12-2011, 
3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ തപാലില്‍ വേണ്ടവര്‍ അയയ്ക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക (” 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 
ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടോ 
മണിയോര്‍ഡര്‍ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്‌. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാന്‍ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേല്‍വിലാസം വ്ൃക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. 
മണിയോര്‍ഡറുകള്‍വഴി ഫോറങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകള്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ 15-12-2011-നുമുന്‍പ്‌ 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോര്‍ഡറുകള്‍ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം കൈമാറാന്‍ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കല്‍ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ ഓഫീസില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


Medical College, (Sd.) 
Thiruvananthapuram. Principal. 


RE-TENDER NOTICE 
[No. 30/2011] 
No. C/2024/201 1/DCK. 17th November 2011. 


The date and time of the tender for the supply of the 
following equipments invited as per tender notice of even 
number dated 16-9-2011 is rescheduled as shown below to 
Government Dental College, Kottayam. 





SI. Description of works Oty. 
No. (Nos.) 


1 Urgent repair & CAMC of chairs with 
Unit & operators stool 





(a) Ordinary Dental Chairs 710 
(b) Electrical Dental Chairs 4 
2 CAMC alone with Unit & operators stool 
(a) Ordinary Dental Chairs 13 
(b) Electrical 1 
3 Repair & CAMC of Dental Compressor 7 
(3 years) 
4 AMC alone for Dental Compressor 13 
(3 years) 





Cost of tender form—~ 1,125. 


Last date and time for sale of tender form— 
31-12-2011, 3 p.m. 


Last date and time for receipt of tender form— 
2-1-2012, 3 p.m. 


The tenders should be superscribed tender No. 30/11 
Repair and CAMC of Dental Chairs & Dental Compressors 
due on 2-1-2012 and addressed to the Principal, 
Government Dental College, Kottayam. Belated tenders will 
not be accepted. The tenders will be opened on 3-1-2012 
at 11 a.m. in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who are present at that time. 


Intending tenderers may obtain tender form from the 
undersinged on cash payment during office hours ie., 
10 a. m. to 3 p.m. Cheques, drafts, stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of tender form. Duplicate tender 
forms can be obtained on additional payment. The tender 
form is not transferable and cost is not refundable. The 
undersigned reserves the right to cancel the tender at any 
time partially or completely without specifying any reason. 


Tender form will also be supplied to the firms by 
Registered Post against Money Order inclusive of postal 
charge ~ 50. Money Orders will be a accepted only upto 
21-12-2011 on 3 p.m. 


The Dental Chairs can be inspected during working 
days between 8.30 a.m. and 2 p.m. The rate should be 
quoted for the urgent repair of chairs etc. in the as is 
wehere is conditions and CAMC for 3 years afterwards. 


കോട്ടയം ഡെന്റല്‍ കോളേജിലെ ഡെന്റല്‍ ചെയറുകളും 
അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും നന്നാക്കുന്നതിനും സി. എ. എം. സി. 
വയ്ക്കുന്നതിനും ഇതേ നമ്പരില്‍ 16-9-2011-ല്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന 
ദര്‍ഘാസ്‌ പരസ്ൃത്തിന്റ സമയ്രര്രമം താഴെപ്പറയും പ്രകാരം 
പുനദ്രകമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 


ടെണ്ടര്‍ ഫോമുകള്‍ കോട്ടയം ഡെന്റല്‍ കോളേജ്‌ 
ആഫീസില്‍നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത്‌ നേരിട്ട്‌ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്‌. ടെണ്ടര്‍ ഫോറം തപാലില്‍ വേണ്ടവര്‍ ഓരോ 
ടെണ്ടര്‍ ഫോമിനും ടെണ്ടര്‍ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ” 50 


തപാല്‍ ചാര്‍ജ്ജും പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഡെന്റല്‍ കോളേജ്‌, കോട്ടയം 
-8 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടര്‍ ഫോമിന്റെ വില 
നേരിട്ടോ മണി ഓര്‍ഡര്‍ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍, ടെണ്ടറിന്റെ പൊതുവ്യവസ്ഥകള്‍ 
മുതലായവ ടെണ്ടര്‍ ഫോമിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 
ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂര്‍ണ്ണമായോ യാതൊരു 
കാരണവും കാണിക്കാതെ റദ്ദുചെയ്യുന്നതിന്‌ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്‌ 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌. 





ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരണം എണ്ണം 


നമ്പര്‍ 





1 ഡെന്റല്‍ ചെയറുകളും ഓപ്പറേറ്റേഴസ്‌ സ്റ്റൂളുകള്‍ 
ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെയും 
ഇപ്പോഴത്തെനിലയ്ക്കുള്ള റിപ്പയറും 
3 വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ വേണ്ട സി. എ. എം. സി. യും 
(എ) ഓര്‍ഡിനറി ചെയര്‍ 70 
(ബി) ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ചെയര്‍ 4 


2 ഡെന്റല്‍ ചെയറുകളും ഓപ്പറേറ്റേഴസ്‌ സ്റ്റൂളുകള്‍ 
ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെ 
സി. എ. എം. സി. മാത്രം 


(എ) ഓര്‍ഡിനറി ചെയര്‍ 13 

(ബി) ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ചെയര്‍ 1 
3 ഡെന്റല്‍ ക്രമ്പസ്സറിന്റെ റിപ്പയറും സി. എ. 

എം. സി. യും (3 വര്‍ഷം) 7 
4 ഡെന്റല്‍ ക്രമ്പസ്സറിന്റെ എ. എം. സി. 

മാത്രം (3 വര്‍ഷം) 13 





ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ afler—~ 1,125. 


മണി ഓര്‍ഡര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--21-12-2011, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--31-12-2011, 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MAWANo—2-1-2012, 3 Aen). 


ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-3-1-2012, 
11 മണി. 


ടെണ്ടര്‍ ഫോറം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കവറിന്‌ മുകളില്‍ ടെണ്ടര്‍ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടര്‍ 
ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നല്‍കുന്നതല്ല. ഓരോ ടെണ്ടറും 
പ്രത്യേകം മേലെഴുത്തോടുകൂടിയ കവറുകളില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. 


പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ 8.30-നും 2-നും ഇടയ്ക്കുള്ള 
സമയത്ത്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിന്‌ സൌകര്യമുണ്ടാ 
യിരിക്കുന്നതാണ്‌. ഇവ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയില്‍ റിപ്പയര്‍ 
ചെയ്യുന്നതിനും 3 വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ വേണ്ട സി.എ.എം.സി.-യ്ക്കും 
വേണ്ട നിരക്ക്‌ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌. 


Dental College, 
Gandhinagar P. O. (Sd.) 


Kottayam. Principal. 


TENDER NOTICES 


() 


No. S2-16335/2011/MCC. 17th November 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Histamine & DNA Extraction Kits for 
the Department of Pharmacology & Microbiology, 
Govt. Medical College, Kozhikode. 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2/16335/2011/MCC for the 
supply of Histamine & DNA Extraction Kits due on 
4-1-2012 and should be addressed to the Principal, 
Government Medical College, Kozhikode-673 008. Belated 
tenders will not be accepted. 


Cost of tender form: 
Original—~ 416. 
Duplicate—~ 208. 
By post—~ 456. 


The tenders will be opened at 11.30 a.m. on 
4-1-2012 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


Intending tenderers can obtain tender forms from the 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode directly or 
by registered post on payment by money order. Cheque, 
Draft, Postage Stamps etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms are not transferable. 


Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth ~ 100 and EMD @ 1% of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted in Indian 
Rupees only. The tenders without the required Earnest 
Money Deposit and not satisfying the other tender 
conditions are liable to reject without any notice. Duplicate 
copy of the tender forms can be obtained on payment. 
Samples for the quoted items should be provided on 
demand. Cost per pack, tax and rate including tax should 
be indicated separately. 


Further details can be had from the Office of the 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode during 
working hours. 


കോഴിക്കോട്‌ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ 
ഫാര്‍മക്കോളജി, മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക്‌ 
ഹിസ്റ്റാമിന്‍, ഡി. എന്‍. എ. എക്സ്ദ്രാക്ഷന്‍ കിറ്റുകള്‍ 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്‌ നിര്‍മ്മാതാക്കളില്‍ നിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരില്‍നിന്നും മുദ്രവച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ എസ്‌ 2/16335/2011/എംസിസി. എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഗവണ്‍മെന്റ്‌ മെഡിക്കല്‍ 
കോളേജ്‌, കോഴിക്കോട്‌ -673 008 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 4-1-2012-ന്‌ രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
4-1-2012-ന്‌ രാവിലെ 11.30-ന്‌ ദര്‍ഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തുറക്കപ്പെടും. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട്‌ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ 
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസില്‍നിന്നും 
3-1-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ നേരിട്ടും 27-12-2011-ന്‌ 
മുമ്പ്‌ മണി ഓര്‍ഡര്‍ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ്‌ തപാല്‍ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണി ഓര്‍ഡര്‍ ഒഴികെ ചെക്ക്‌, ര്ധാഫ്റ്റ്‌, പോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റാമ്പ്‌ 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില: 
@emos— 416. 
സ 
പകര്‍പ്പ്‌” 208. 


തപാല്‍ മുഖേന 456. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തില്‍ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതം 1% നിരതദ്രവ്ൃയത്തോടുകൂടി 
ദര്‍ഘാസിന്റെ കൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. വിലകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ 
രൂപയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ള തല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്‌. പണം 
അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ 
ഫോറങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദര്‍ഘാസുകള്‍ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസ്തുത ഓഫീസില്‍നിന്നും പ്രവര്‍ത്തി 
സമയങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


(2) 


No. S2-17356/2011/MCC. 17th November 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Immunopathology Reagents for the 
Department of Pathology, Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. $2/17356/2011/MCC for the 
supply of Immunopathology due on 4-1-2012 and should 
be addressed to the Principal, Government Medical 
College, Kozhikode-673 008. Belated tenders will not be 
accepted. 


Cost of tender form: 
Original—~ 1,040. 
Duplicate—~ 520. 
By post—~ 1,080. 


The tenders will be opened at 11.30 a.m. on 
4-1-2012 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


Intending tenderers can obtain tender forms from the 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode directly or by 
registered post on payment by money order. Cheque, Draft, 
Postage Stamps etc. will not be accepted towards the cost 
of tender forms. Tender forms are not transferable. 


Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth ~ 100 and EMD @ 1% of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted in Indian 
Rupees only. The tenders without the required Earnest 
Money Deposit and not satisfying the other tender 
conditions are liable to reject without any notice. Duplicate 
copy of the tender forms can be obtained on payment. 
Samples for the quoted items should be provided on 
demand. Cost per pack, tax and rate including tax should 
be indicated separately. 


Further details can be had from the Office of the 
Principal, Govt. Medical College, Kozhikode during 
working hours. 


കോഴിക്കോട്‌ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ 
പത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക്‌ ഇമ്മ്യൂണോപത്തോളജി 
റീയേജന്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്‌ നിര്‍മ്മാതാക്കളില്‍ 
നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. 


ദര്‍ഘാസുകള്‍ എസ്‌ 2/17356/2011/എംസിസി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, ഗവണ്‍മെന്റ്‌ മെഡിക്കല്‍ 
കോളേജ്‌, കോഴിക്കോട്‌ -673 008 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്‌. 4-1-2012-ന്‌ രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
4-1-2012-ന്‌ രാവിലെ 11.30-ന്‌ ദര്‍ഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തുറക്കപ്പെടും. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ കോഴിക്കോട്‌ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ 
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസില്‍നിന്നും 
3-1-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ നേരിട്ടും 27-12-2011-ന്‌ 
മുമ്പ്‌ മണി ഓര്‍ഡര്‍ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ്‌ തപാല്‍ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണി ഓര്‍ഡര്‍ ഒഴികെ ചെക്ക്‌, ര്ാഫ്റ്റ്‌, പോസ്റ്റല്‍ സ്റ്റാമ്പ്‌ 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്പല്‍-- 1,040. 
സ 
പകര്‍പ്പ്‌” 520. 


തപാല്‍ മുഖേന-- 1,080. 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്രതത്തില്‍ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതം 1% നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദര്‍ഘാസിന്റെ കൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. വിലകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ 
രൂപയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്‌. ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്‌. പണം 
അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറങ്ങള്‍ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദര്‍ഘാസുകള്‍ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്‌. 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസ്തുത ഓഫീസില്‍നിന്നും പ്രവര്‍ത്തി 
ദിവസങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌. 


Govt. Medical College Office, (Sd.) 
Kozhikode. Principal. 


TENDER NOTICE 


No. $2-7828/11/H.D.S. 28th October 2011. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items for Cath Lab of 
Medical College Hospital, Kozhikode on running contract 
for one year. 


Superscription tender number should be specifically 
noted —S2-7828/11/H.D.S. 


EMD—1 %. 
Price of tender form—~ 2,475. 


Date and time of close of sale of tender forms— 
31-12-2011 at 3 p.m. 


Date and time of receipt of tender —2-1-2012 
at 5 p.m. 


Date and time for opening of tender—3-1-2012 at 
12 Noon. 


Date up to which rates are to be firms —31-3-2012. 


Address of officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8. 


കോഴിക്കോട്‌ മെഡിക്കല്‍ കോളജ്‌ ആശുപ്ര്രി കാത്ത്‌ 
ലാബിലേക്ക്‌ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ ആവശ്യമായ ഇതോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ സാധനങ്ങള്‍ റണ്ണിങ്ങ്‌ 
കോണ്‍ട്രാക്റ്റ്‌ പ്രകാരം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്‌ നിശ്ചിത 
ഫോറത്തില്‍ സീല്‍ചെയ്ത ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


ടെണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളില്‍ നമ്പര്‍ 


എസ്‌ 2-7828/11/എച്ച്‌.ഡി.എസ്‌. എന്ന്‌ വ്ൃക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

MOM BAo—1 %. 

ടെണ്ടര്‍ ഫോറത്തിന്റെ വില -- ~ 2,475. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 


സമയവു--്‌31-12-2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 


2-1-2012 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 


ദര്‍ഘാസ്‌ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-3-1-2012 
ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 12 മണി. 

ടെണ്ടറില്‍ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി--31-3-2012. 

ടെണ്ടര്‍ ഫാറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ചു അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 


മേല്‍വിലാസം--സൂപ്രണ്ട്‌, മെഡിക്കല്‍ കോളജ്‌ ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്‌. 


List oF ITEMS 


Requirement of Cath Lab Consumables for 3 months 











hen Quantity Total 
Nos. റ 
(1) (മു (3) 
Puncture needle 
Introducer needle 18 G x 7cm 350 24,500 
Percutaneous entry thin 

wall needle 20 G x 4 cm 50 6,500 
21 G x 4 cm micropuncture set 15 31,500 
21 G x 7 cm micropuncture set 3 10,500 

Femoral & Radial Sheaths 
SF & 6F Radial Sheaths (40 each) 80 70,000 
5F Femoral Sheath (11 cm) 10 5,000 
6F Femoral Sheath (11 cm) 200 1,00,000 
7F Femoral Sheath (11 cm) 200 1,00,000 
8F, 9F, 10F, 11F, Sheath (10 each) 

(11 cm) 40 20,000 
7F Femoral Sheath (23 cm) 10 10,500 
7F Femoral Sheath (35 cm) 5 5,250 

Teflon Wires 
PTFE Guide Wire 035 x 145-j 400 1,40,000 
PTFE Guide Wire 032 x 145-j 100 35,000 
PTFE Guide Wire 025 x 145-j 25 8,750 
PTFE Guide Wire 032 x 145-straight 10 3,500 
PTFE Guide Wire 025 x 145-straight 10 3,500 
PTFE Guide Wire 035 x 260-] 30 10,500 
PTFE Guide Wire 032 x 2060.) 20 7,000 
PTFE Guide Wire 025 x 2060.) 10 3,500 
PTFE Guide Wire 035 x 260-straight 10 3,500 
PTFE Guide Wire 032 x 260-straight 10 3,500 
PTFE Guide Wire 025 x 260-straight 10 3,500 
Glide Wires 
Glide Wire 035 x 150-angled 10 9,200 
Glide Wire 032 x 150-angled 50 46,000 
Glide Wire 025 x 150-angled 10 9,200 
Glide Wire 035 x 150-st 10 9,200 
Glide Wire 032 x 150-st 20 18,400 
Glide Wire 025 x 150-st 10 9,200 
Glide Wire 035 x 300-angled 10 14,650 











()) (മു ൪) 
Glide Wire 032 x 300-angled 20 29,300 
Glide Wire 025 x 300-angled 10 14,650 
Glide Wire 035 x 300-st 10 14,650 
Glide Wire 032 x 300-st 10 14,650 
Glide Wire 025 x 300-st 10 14,650 
Diagnostic catheters 
Woven cardiovascular GL catheter 4F 2 11,000 
Woven cardiovascular NIH catheter 4F 2 11,000 
Coronary diagnostic catheter 5F JL 3.5 10 5,000 
Coronary diagnostic catheter 5F JL 4.0 10 5,000 
Coronary diagnostic catheter 5F JR 3.5 10 5,000 
Coronary diagnostic catheter 5F JR 4.0 10 5,000 
Diagnostic catheter 5 PIGTAIL 30 15,000 
Coronary diagnostic catheter 5 MPA 20 10,000 
Coronary diagnostic catheter 5 AL 1 10 5,000 
Coronary diagnostic catheter 5 AL2 10 5,000 
Coronary diagnostic catheter 5AR 1 10 5,000 
Coronary diagnostic catheter 5AR 2 10 5,000 
SF Radial diagnostic catheter (tiger) 150 1,42,500 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 JL 3.5 150 75,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 JL 4.0 150 75,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 JL 4.5 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 JL 5.0 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 JR 3.5 150 75,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 JR 4.0 150 75,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 AL 1 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 AL 2 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 AL 3 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 AR 1 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 AR 2 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 
catheter 6 AR 3 10 5,000 








(1) (2) (3) 


Coronary diagnostic Diagnostic 








catheter 6 MPA 10 5,000 
Diagnostic catheter 6 IMA 5 2,500 
Diagnostic catheter 6 RCB 5 2,500 
Diagnostic catheter 6 LCB 5 2,500 
Coronary diagnostic Diagnostic 

catheter 7JL 3.5 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 

catheter 7JL 4.0 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 

catheter 7JR 3.5 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 

catheter 7JR 4.0 10 5,000 
Coronary diagnostic Diagnostic 

catheter 7MPA 5 2,500 
TR Band 30 28,500 

Total 14,42,750 
Medical College Hospital, (Sd.) 
Kozhikode. Superintendent. 
TENDER NOTICE 


No. $2-12009/2011/HDS. 26th November 2011. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode on running contract for a period of 
one year. 


Superscription tender number should be specifically 
noted as S2-12009/2011/HDS. 


Price of tender + ST (Cash only/Money Order)— 
~ 2,475. 


Date and time of close of sale of tender form— 
10-1-2012, 3 ഉ. ൬. 


Date and time for receipt of tender form— 
11-1-2012, 5 p. m. 


Date and time for opening of tender —12-1-2012, 
12 Noon. 


Date upto which the rates are to be firm— 
31-12-2012. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent— 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


കോഴിക്കോട്‌ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ ആശുപ്രതി 
യോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാത്ത്‌ ലാബിലേക്ക്‌ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക്‌ 
ആവശ്യമായ ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ 
സാധനങ്ങള്‍ റണ്ണിംഗ്‌ കോണ്‍ട്രാക്ട്‌ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യു 
ന്നതിന്‌ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 


ടെണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളില്‍ ടെണ്ടര്‍ നമ്പര്‍ 
എസ്‌2-12009/11/എച്ച്‌.ഡി.എസ്‌. എന്ന്‌ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്‌. 

ടെണ്ടര്‍ ഫോറത്തിന്റെ വില 2,475. 


ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--10-1-2012, 3 മണി. 


ടെണ്ടര്‍ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും-- 
11-1-2012, 5 മണി. 


ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും--12-1-2012 
ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 12 മണി. 


ടെണ്ടറില്‍ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി--31-12-2012. 


ടെണ്ടര്‍ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച്‌ അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ മേല്‍വിലാസം--സൂപ്രണ്ട്‌, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്‌. 


REQUIREMENT OF CATH LAB CONSUMABLES FOR CORONARY 
ANGIOGRAPHY FOR 3 MONTHS 





Name of the Item Quantity Price 








(1) (മ) G3) 
IABP balloon 40 cc (datascope) 1 34,000 
Coronary thrombus Aspiration 
catheter 7F 2 60,000 
Manifold 2-port 400 1,12,000 
Manifold 3-port 200 68,000 
Pressure line 100 3,000 
Arrow pacing lead 6F 2 6,000 
Arrow pacing lead 5F 1 3,000 
ETO Catridge 2 10,000 
ETO Packing paper 8 Boxes 44,000 
PTMC Balloon+Accessories 
28 MM 2 1,30,000 
26 MM 5 3,25,000 
24 MM 2 1,30,000 
22 MM 1 65,000 
8F Mullins transeptal adult- 
Medtronic 3 27,500 
Woven cardiovascular catheter 
6GL 3 16,500 
Woven cardiovascular catheter 
6 NIH 3 16,500 
Diagnostic catheter 6 PIGTAIL 10 5,000 
Woven cardiovascular catheter 
5 GL 2 11,000 


Woven cardiovascular catheter 
5 NIH 2 11,000 














(1) (2) (3) 
Woven cardiovascular catheter 
7GL 2 11,000 
Woven cardiovascular catheter 
7 NIH 2 11,000 
Coverd coronary stents 3 1,95,000 
Coverd peripheral stents 2 1,70,000 
Total 14,64,500 
Medical College Hospital, (Sd.) 
Kozhikode. Superintendent. 


